MIECZYSŁAW 


Cieslik 


emerytowany pedagog, uczestnik Ruchu Oporu, wie- 
loletni dzialacz spoleczny, wyrozniony wieloma od- 


znaczeniami państwowymi, resortowymi i honorowymi 


po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony świętymi 
Sakramentami, zmarł dnia 6 kwietnia 1984 roku, 


przeżywszy 77 lat. 


MSZA ŚWIĘTA przy zwłokach odprawiona zostanie 
w kościele parafialnym św. Klemensa w Wieliczce 
dnia 12 kwietnia 1984 roku o godz. 14.00, po czym 
nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego 
spoczynku do grobowca rodzinnego na cmentarzu 


w Wieliczce. 


ŻONA Z CAŁĄ RODZINĄ 


